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  مقاطع المجالس الفقهية

  من كان في قدمه ضماد يبدأ من نصف القدم بسب عملية جراحية فكيف يكون الوضوء بالنسبة لهذه القدم علم

  محمد هشام طاهري


  
  يقول السائل من كان في قدمه ضماد يبدأ من نصف القدم بسبب اجراء عملية جراحية فكيف يكون الوضوء بالنسبة لهذه علما النصف القدم من جهة الاصابع ظاهرة. يغسل ما ظهر ويمسح على الباقي. يغسل ما ظهر
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  ويمسح على الباقي اذا جاء وقت الوضوء
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